Sobre un ecto-parásito de Phyleurus vervex 
Achropodophorus Lahillei, nov. sp. 


por 
Junio ALMANZOR Rosas COSTA 


Hallándome el verano pasado empeñado en hacer una colección de 
ácaros, y especialmente de las especies parásitas de insectos (de las cua- 
les poseo varias), quiso la suerte que llegara a mis manos un ejemplar 
de Phyleurus verver, el cual previo un rápido examen pude constatar 
se hallaba cubierto en parte por ácaros. 

Pensando puedan interesar estas líneas a otros entomólogos que se 
dediquen al estudio de los parásitos de los insectos, he decidido hacer 
una descripción del parásito del citado coleóptero, 


El insecto que observé y otro que posteriormente examiné, presen- 
taban el prosternum y las caderas del primer par de patas cubiertas de 
ácaros; así también había aleunos en los seementos abdominales; pero 
donde con frecuencia parece fijarse, es en el áneulo súperoexterno, faz 
ventral del élitro en donde lo encontré en gran cantidad. 

La forma general del cuerpo es oval, ligeramente alargada en al- 
gunos. 

Color amarillo grisáceo. 

Convexo por el dorso observamos el cuerpo dividido en dos por- 
ciones: la primera en forma de media luna, transparente e incolora o 
levemente amarillenta y finamente punteada, de una longitud de 33,2 
micromilímetros, constante en todos los ejemplares, aun cuando el largo 
total del cuerpo varíe; sale por debajo de la segunda parte que forma 
la masa total del cuerpo, cuyo color amarillo se halla matizado por 
grupos de finos puntos obscuros y ornado por dos manchas en forma 
de Č opuestas por su curva, de color negro o marrón, de contornos 
irregulares y situadas uma a cada lado, habiendo ejemplares que no las 
presentan, mientras que en otros el lugar ocupado por éstas es más 
transparente que el resto del cuerpo y de un color amarillo verdo- 
so (fig. 1). 

Ventralmente plano, presenta una especie de peto compuesto de 
diez piezas planas y quitinosas, finamente punteadas; el aparato bucal 
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está situado entre la base de las dos primeras patas, sobre la línea me- 
dia, y en el tercio posterior del cuerpo se encuentra el ano y un con- 
junto de diez discos adhesivos, y entre los P4 y Pa, y Pa y P4 se en- 
cuentran otros; posee cuatro pares de patas; en el borde posterior pre- 
senta un par de pelos (fig. II). 

Las dimensiones del cuerpo varían entre 431.6 micromilímetros a 
481.4 micr. de largo por 298.8 micr. a 381.8 micr. de ancho, pero las 
dimensiones más frecuentes son 431.6 micr. X 298.8 mier, 

El aparato bucal en forma de trompa está formado por dos palpos 
fusionados en su base y teniendo dos segmentos libres, siendo el distal 
en forma de cerda larga; el conjunto presenta en su dorso dos pares de 
espinas cortas que se dirigen hacia afuera; el largo del aparato es de 
105 microm. ; los dos primeros segmentos fusionados tienen 37,50 microm. 
de largo por 15 microm. de ancho máximo; el primer segmento libre 
de cada palpo mide 18.75 microm. de largo por 5.65 microm. de ancho 
y el segmento distal en forma de cerda tiene una longitud de 48.75 
micromilímetros. 

Las espinas tienen una longitud de 15 microm, (fig. III). 

Las patas son cortas y robustas, con 5 segmentos que observados 
ventralmente dejan ver gran cantidad de pelos y espinas que se hallan 
dispuestos de la siguiente manera: coxas Py, Pa, Pa y Pa, con un pelo 
interno en los dos anteriores y externos en los posteriores; el 2.” segmen- 
to P, y Pa presentan un pelo externo; el 3er, segmento tiene uno interno, 
y sobre el lado exterior una espina quitinosa de 22.50 micromilímetros 
de largo; en ambos pares, el 4. segmento presenta dos espinas: una ex- 
terna que mide 41.25 microm. en P, y 37.5 microm. en Pz y otra in- 
terna que tiene 26.25 mierom. de largo en ambos pares; además, en 
el lado interno del 4.” segmento de P, sale una cerda que tiene una lon- 
gitud de 112.50 microm. ; los tarsos de Pı y Pz terminan en un grupo 
de 6 a 7 pelos lanceolados que tienen una longitud máxima de 41.25 
micromilímetros por 5.925 microm. en la parte más ancha; hay tam- 
bién una uña unciforme que mide 22.50 microm. de largo en P, y P, 
(figs. IV y V). i 

En los pares 3.” y 4.° encontramos en los segmentos 3 y 4 algunos 
pelos externos o internos; el 4.” segmento presenta, además, externa- 
mente, una espina que mide 41.25 mieromilímetros de largo en ambos 
pares; los tarsos terminan en erupos de pelos que tienen el mismo nú- 
mero, forma y dimensiones que los de los dos primeros pares; la uña 
unciforme mide 30 microm. en ambos pares. 

El largo aproximado de las patas es: P, = 150 micromilímetros, 
P, = 123.75 microm., Pa = 123.75 microm. y P4 = 134,90 mierom. 

En el tercio posterior del cuerpo se encuentra situado longitudi- 
nalmente sobre la línea media, el orifio anal, de una longitud de 
41.25 microm. por 11.25 microm. de ancho; en su extremo inferior y 
a ambos lados encontramos dos pequeños discos adhesivos; inmediata- 
mente por debajo hay una especie de plastrón con 8 diseos adhesivos, 
más ancho que largo, que se encuentra dividido en su línea media en 
dos porciones menores fuertemente punteadas, y sobre las cuales en- 
contramos en primer término un disco adhesivo fuertemente excavado; 
en seguida hay una ventosa oval que tiene 18.75 microm. de ancho 
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1-Achropodophorus Lahillei nov. sp. cara dorsal, 
2-Achropodophorus Lahillei nov. sp. cara ventral, 


3—Aparado bucal formado por dos palpos: «) base (fusionada) de los palpos; b) palpos 
(de dos segmentos: el distal en forma de cerda larga); c) espinas. 


4—Extremidad de la pata (lr par) notar: 4) las espinas; b) el gancho; c) los pelos lanceolados. 


5—Extremidad de la pata (2do. par) notar: a) las espinas; b) el gancho; c) los pelos lan- 
ceolados. 
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por 22,50 microm. de largo; esta ventosa presenta el fondo finamente 
punteado y sobre su eje mayor dos pequeños discos; hacia afuera se 
encuentra una superficie menor que la anterior, redonda y excavada, 
y debajo de la central se encuentra otra de igual tamaño que la externa, 
situada en el punto más saliente del conjunto; esta plataforma está sos- 
tenida a la bóveda que forma la cubierta superior convexa, por medio 
de tres columnillas quitinosas (fig. VI). 

Las dimensiones del conjunto son 75 microm, de largo por 97.50 
de ancho. 





fia) ano con los discos adhesivos 


Como respecto a su determinación y clasificación tuviera datos es- 
casos, me dirigí en consulta al Dr. Lahille, quien con su habitual buena 
voluntad y su bien cimentada autoridad, me informó que se trataba 
de una forma ninfal y viajera (Hypopus), como lo demuestran sus 
cuatro pares de patas, la ausencia de boca y la presencia de diez discos 
adhesivos dispuestos alrededor del ano; pero siendo el género al que 
habría que referirlo indeterminable (aun cuando lo más probable es 
que sea del género Thyroglyphus), dado que los géneros Histrogaster y 
Trichotarsus tienen también ninfas hipopiales que se hacen trasladar 
por insectos, he decidido, para poderlo diferenciar de otras ninfas que 
se estudien, denominarlo Achropodophorus Lahillei mov. sp., dedi- 
cando gustosamente la especie a nuestro sabio y amable-consocio Dr. Fer- 
nando Lahille, que tanto ha hecho por el conocimiento de nuestra acaro- 
fauna; y hasta tanto sea posible identificarlo con la forma adulta co- 
rrespondiente. 


Paraná, marzo 26 de 1929, 


